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| | até 125 m 2 

I I 175 a 280 m 2 

300 a 420 m 2 
800 a 1.200 m 2 
I acima de 1.500 m 2 


Rio Tietê 
Rodovias 
Ocupação Urbana 



LOTEAMENTOS FORA DO PERÍMETRO URBANO 


perímetro urbano 


Lei Municipal n° 1.653 de 21/12/1984 
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Limite do Perímetro Urbano 
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TIETÊ 



Uso do Solo: 

TAMANHO MÉDIO DOS LOTES 
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PLANUNCj 

Arquitetura e Planejamento Ltda. 





